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148 Iris. — Hygeia. — Juno. 
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(Mr. Hartnup.) 
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IS 
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The observations are corrected for refraction and parallax. 

The computed places were deduced from the Supplement to the Nautical 
Almanac for 1853. 

The following assumed place of the star of comparison is derived from the 
Greenwich Twelve-year Catalogue:— 

For Jan. 1, 1850. 

Mean R.A. Mean N.P.D. 

42 Libree i 5 h 3 i m a 5 s *37 ” 3 ° J 9 ' 33 //,a 9 


HYGEIA. 


Cambridge. Northumberland Equatoreal. (Prof. Challis.) 



Greenwich M.T. 

R.A. 

N.P.D. 

No. of Comps. 
R.A. N.P.D. 

Star. 

1850. 

May 15 

h m s 

13 58 2*6 

h m s 

19 44 35*33 

'0 / u 

i12 12 54*6 

I 

1 
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14 10 56*9 
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1 
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June 7 
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*9 4 ° 44*36 

112 1 57*1 

3 

3 
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12 50 56*6 

44*24 
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6 

3 

c 


Not corrected for parallax. 


Assumed Mean Places of the Stars, 1850*0. 

R.A. N.P.D. Authority, 

h m s o / // 

a l 9 3° 59*7 1 ns 2 3 5 2 * 1 11.0.37221 

b 19 38 48*41 112 41 3*6 Not in catalogues. 

c 19 41 27*85 112 o 42*6 — 

The places of the stars b and c were determined by three equatoreal compa¬ 
risons with H.C. 37221, and are somewhat uncertain. 


JUNO. 

Liverpool. Equatoreal. (Mr. Hartnup.) 

Comp d —Obs d . Stars of 

Greenwich M.T. R.A. N.P.D. R.A. N.P.D. Comparison. 

1850. h m s h m s o / // s /> . . . 

April 30 12 29 9*2 13 4 29*11 86 30 8*4 +2*64 + 1 3’5 ovirgmis. 

May 1 9 23 50*5 3 56*77 26 o*6 +2*77 +13-5 — 

5 11 8 43*4 13 o 35*46 86 8 25*1 +2*6.3 +12*4 — 

The observations are corrected for refraction and parallax. 
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Petersen s Third Comet. 


H 9 


The following assumed place of the star of comparison has been obtained 
from the Greenwich Twelve-year Catalogue:— 

For Jan. i, 1850*0. 

Mean R.A. Mean N.P.D. 

$ Virginis i2 h 48 m 2 S *90 85° 47' 11"*67 


PETERSEN’S THIRD COMET. 

Observations . 

Cambridge. Northumberland Equatoreal. (Prof. Challis.) 
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On the Meridian. 
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The observations are not corrected for parallax. The first set of comparisons 
on May 9 was taken by oblique transits at bars inclined alternately + 45 0 and 
— 45 0 to the parallel of declination ; the differences of north polar distance in the 
other set are micrometer measures. 

Assumed Mean Places of the Stars 1850-0. 


a 

R.A. 

h m s 

19 20 32*55 


N.P.D. Authority. 

Oil! 

17 32 50*7 Argelander Z. 31 No. 51 

b 

19 6 28*62 


16 51 20*7 

- 31 No. 38 

e 

18 31 43*97 


16 20 22*3 

—■— 31 No. 1 

d 

18 27 20*60 


15 55 12*0 

- 124 No. 162 

e 

17 42 14*10 


15 33 23*3 

- 122 No. 120 

f 

17 16 23*62 


17 2 19-7 

- 124 No. 69 

Durham. 

Greenwich M.T. 

h m 9 

h 

R.A. 
m s 

N.P.D. Set, 

0 / // 

May 9 

12 54 35*4 

19 

1 3 25*1 —0*096 p 

17 29 51 +0*1197? 0) 

12 

10 52 40*0 

\9 

6 36-56 0*127 P 
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l 9 
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14 
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19 
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(4) 
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19 
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16 45 1*9 +0*2317? (5) 

*5 

11 53 12*5 

18 

57 35*16 0*1097? 

16 37 30*7 +0*09179 (6) 

29 

12 46 26*4 

17 

47 17*00 —0*02671 

15 46 35*i +0*3287? (7} 
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